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Fermer  tasarriifatlarinda  zararverici  va  xastaliklara 
qar$i  miibarizada  kigik  hacmli  al  gilayicisindan  isti- 
fadaedilmasi  vacib  masalalardan  biridir.  Ki?ik  hacmli  al 
9ilayicisinin  samaraliliyi  ondan  ibaratdir  ki,  onun  qabul 
edilan  konstruktiv  elementlarinin  parametrlarinin  vasi- 
tasila  texnoloji  amaliyyatlarin  yerina  yetirilmasinda  bit- 
kilarin  kcyfiyyatli  9ilamanin  ahamiyyati  boyiikdur.  Elmi 
tadqiqaf  i?inin  maqsadi  iki  movqeli  ki9ik  hacmli  al  9ila- 
cisinin  yiiksak  dispersli  damlalar  ila  zararverici,  xastalik 
toradanlara  va  alaq  otlarma  qar$i  kimyavi  miibariza 
aparmaqdan  va  kimyavi  mahlula  qanaat  etmakdan  iba¬ 
ratdir. 

Cilamada  kimyavi  i§9i  mahluluna  qanaat  miihiim 
masalalardan  biridir.  Malum  qurgularda  haddindan  ar- 
tiq  maye  sarf  olunur. 

Bunun  asasmda  9ilayicinin  uclugunun  mahlul  sar- 
fl  de$iyinin  diametrini  0,47  mm-a  9atdirilmi?dir.  Bu  da 
har  daqiqada  0,476  litr  kimyavi  i$9i  mahlulun  masarifi 
demakdir.  Bela  olan  halda  al  9ilayicisinin  yiiksak  dis¬ 
persli  damlalann  ahnmasmi  va  kimyavi  i$9i  mahlulunun 
qanaat  edilmasini  tamin  edir. 


fki  movqeli  ki(ik  hacmli  al  filayicisinda  yilama  masarifinin  tadqiqi 
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1 

0.1 

0.965 

0.948 

0.0001 

0,011 

2 

0,2 

1,13 

1.118 

0.00015 

0,013 

3 

0,3 

1,31 

1,3 

0.00015 

0,012 

4 

0,4 

1,42 

1,406 

0.00025 

0,017 

5 

0.5 

1,50 

1,5 

0,0003 

0,02 

6 

0,6 

1,66 

1,64 

0,0003 

0,018 

7 

0,7 

1,91 

1.91 

0,0005 

0,026 

8 

0,8 

2,15 

2,14 

0,00055 

0.025 

9 

0,9 

2,31 

2,28 

0,0007 

0.03 

10 

1,0 

2,6 

2,58 

0,001 

0,038 

Cilayicida  ucluq  daxilindaki  iirakciyinin  kanallari- 
nin  parametrlarindaki  takmilla§dirilmasi  tarn  dovlat 
standartlarina  uygun  olmu§dur.  Urakciyin  kanallarimn 
1,5  -  1,9  mm-dak  darinla$dirilmasi  naticasinda  tazyiqin 
sabit  vaziyyatda  verilmasina  imkan  yaradir. 

P  =  const-da  Pi  >  P2  bela  bir  miitanasiblikda  puls- 

la§dirilmamn  qarjisim  alir.  fki  movqeli  ki9ik  hacmli  al 
9ilayicisinda  9ilama  masarifinin  tadqiqi,  9ilamanin  miix- 
talif  tazyiqlar  Gzra  aparilan  tacriibalarin  tayin  edilmasi 
cadval  1-da  gostarilmi§dir. 


Eksperimental  elmi  tadqiqat  i$inda  9ilayici  uclu¬ 
gunun  mahlul  damlalarmin  diametri,  1  sm2  olan  damla¬ 
lann  miqdari  mikroskop  vasitasila  tayin  edilmi$dir. 

Aparilan  riyazi  hesablamalar  diisturlar  vasitasila 
hesablanmi§dir.  Bundan  alava  §akil  1-da  iki  movqeli  9i- 
layicinin  mahlul  sarfinin  tazyiqdan  asihhq  qrafiki  veril- 
mi§dir. 

N0TIC0 

Taklif  olunan  uclugun  masarif  dejiyinin  diametri 
0,47  mm-a  9atdinlaraq  onu  gostarir  ki,  1  daqiqada  0  476 
litr  kimyavi  i59i  mahlulu  sarf  olunur,  bu  malum  qurgu- 

larla  muqayisada  9ilayicinin  qanaatla  i§lanmasini  tamin 
edir. 

.,  N®Z3ri  V9  tacriibi  tadqiqatlar  naticasinda  daqiqlas- 
dirilmi$dir  ki,  fermer  tasarriifatlari  uzra  taklif  olunan 
qurgu  ahamiyyatlidir  va  iqtisadi  cahatdan  samaralidir. 

Yeni  taklif  edilan  9ilayicida  tazyiq  artiqca  damla¬ 
lann  sayi  artir  va  1  sm2-da  saha  da  olan  damlalann  sayi 
29  -dur.  Bu  da  maye  sarfiyyatim  qanaat  edilmasina  §a- 
rait  yaradir. 

Taklif  edilir  ki,  iki  movqeli  ki9ik  hacmli  al  9ilayici- 
si  fermer  tasarrufatlannda  istifada  olunsun. 
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